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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Κρατικές πινακίδες αριδμού κυκλοφορίας αγροτικών 
μηχανημάτων. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Έχοντας «χάψη: 

ί. Τα άρδρα 90 και 93 του Νόμου 614/77 «περί κύρω¬ 
σε ως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», κα". 

2. Εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Εκμηχάνισης Γεωρ¬ 
γίας χα Εχμετάλλευσης Μηχανικού -Εξοπλισμού, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Κάδε αγροτικό μηχάνημα που κυκλοφορεί στη χώρα μας 
ΐΜοοχρεοάται να φέρε: στο εξής κρατικές πινακίδες με τον 
αριδμό κυκλοφορίας του. σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακά¬ 
τω. Στη συνέχεια, για λόγους συντομίας, δα αναφέρονται 
τα «αγροτικά μηχανήματα» ως «μηχανήματα» χαι οι «χρα 
τχες πινακίδες αριδμού κυκλοφορίας» ως «πινακίδες». 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ — 
ΤΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΜΑίΓΡΑΦΕΣ 

1. Στις πινακίδες δα υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: 

—Στην άνω αριστερή γωνία η σφραγίδα του Κράτους με 
το εδνόσημο και με την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ¬ 
ΚΡΑΤΙΑ Υ.Γ.». Ακριδώς αποκάτω σε δύο σειρές τα γράμ¬ 
ματα Α (Αγροτική) και Μ (Μηχάνημα). 

Οι ενδείξεις αυτές δα διαχωρίζονται από το υπόλοιπο μέ¬ 
ρος των πινακίδων με μια κάδετη γραμμή. 

—Στο υπόλοιπο μέρος των π νακίδων δα υπάρχουν σε δυο 
σειρές, η ονομασία του Νομού όπου το κάδε μηχάνημα απο- 
γράφεται και ο αριδμός κυκλοφορίας του. 

—Επισυνάπτεται στην απόφαση σχέδιο - υπόδειγμα πινα¬ 
κίδας. κατάσταση με τις ονομασίες των Νομών όπως δα ανα¬ 


γράφονται. στις πνακίδες (Παράρτημα Α) και δελτίο τε¬ 
χνικών προδιαγραφών (Παράρτημα Β). 

-—Εάν το μηχάνημα ανήκει σε Κρατική Υπηρεσία, οι πι¬ 
νακίδες αντί για την ονομασία του Νομού δα ιρέρουν τα 
γράμματα Κ (Κρατική) και Υ (Υπηρεσία). 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

2. Οι αριδμοί κυκλοφορίας επί των π ναχίίδων κατανέμο- 
νται κοιτά κατηγορία μηχανημάτων όπως παρακάτω: 

—Οι αριδμοί από 101 έως 999 δα διατεδούν για τα μη¬ 
χανήματα που ανήκουν σε Κρατικές Υπηρεσίες, με ενιαία 
αρίδμηση για όλη την Ελλάδα. 

—-Οι τετραψήφιοι αρ δμοί από 1001 έως 9999 δα διοε- 
τεδοΰν σε κάδε Νομό της Χώρας για τα μηχανήματα που 
χρησιμοποιούνται σε δασικές εργασίες (δασικά μηχανήματα). 

—Οι πενταψήφιοι αριδμοί από 10001 έως 99999 δα δ:α- 
τεδούν σε κάδε Νομό της Χώρας για όλα τα υπόλοιπα μη¬ 
χανήματα. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

3. Οι μονοαξονικοί ελκυστήρες με ρμμαυλκούμενο όχημα 
δα φέρουν μία μόνο πινακίδα που δα τοποδετείται στο κέ¬ 
ντρο της οπίσδιας πλευράς του ρυμουλκοόμβνου οχήματος. Οι 
μονοαξονικοί ελκυστήρες χωρίς ρυμουλκούμενο σχήμα, εφο- 
σον έχουν άδε α κυκλοφορίας, δα φέρουν μια πινακίδα στο 
εμπρόσδιο μέρος τους. 

4. Οι διαξονικοί ελκυστήρες, όπως και όλα τα λοιπά μη¬ 
χανήματα, δα φέρορν δύο πινακίδες (εμπρόσδ.α και οπίσδια) 
που δα τοποδετούνται στις ειδικές για το σκοπό αυτό δέ¬ 
σεις, εφόσον υπάρχουν, ή σε εμφανή σημεία της εμπροσδιας 
και οπίσδιας πλευράς των μηχανημάτων. Ειδικότερα στους 
δ:αξονικούς ελκυστήρες, η οπίσδια πινακίδα μπορεί να τοπο- 
δετείται πάνω στο αριστερό φτερό ή εάν το μηχάνημα δια- 
δέτει κ αμ πίνα οδηγού, στο αριστερό μέρος της οπίσδιας 
πλευράς της καμπίνας αυτής. 
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5. Εάν τα μηχανήματα της παραγρ. .5 έλκουν Ενα ή περισσότερα ρυμςυλκούμενα ρχή- 
ματα 8α φέοπυν τρεΓς π,νακΚες, δ η λ. δύο π,νακίδες γ,α το μηχάνημα και μ,α "αντ ;; ,_ 
'ακτ,κη" πινακίδα για τμ ρυμουλκαύμενο ή το τελεοταίο ρυμομλκούμενο όχημα. Η "ανταλ· 
"ίκτ'κή" πινακΓδα βα τοποθετείται“οτο κέντρο της οπιαθίας πλευράς τομ ρυμαυλκυύμε- 

■ ο π του τελευταίου ρυμουλκουμενου οχήματος και επ'αυτης θα αναγράφεται από τον 
.αιαρερόμενο ο αριθμός κυκλοφορίας του ρμμουλκούντος μηχανήματας με οτοιχείυ 
χρώματος και ομαίων διαστάσεων. 

6. Οι πινακίδες Βα τοποθετούνται σταθερά επί των μηχανημάτων μρ μέριμνα τον κα¬ 
τόχων τους και κατά τρόπο ώστε το επίπεδό τους να είναι κατακόρυφο και κάθετο προς 
τον άξονα συμμετρίας τον μηχανημάτων. Ιο ύψος τον πινακίδων από την επιφάνεια του 
εδάφους Βα είναι μεταξύ 40 και 240 εκ.μ. Οι οπίσθιες πινακίδες πρέπει να φωτίζονται 
κατάλληλα και επαρκάς από ιδιαίτερο λευκό φως. 

7. Οι κατασκευαστές η εισαγωγείς μηχανημάτων υποχμεούνται στο έξης να προβλέ- 
πουν ειδικές φωτιζόμενες Βέαεις σ’αυτά για την τοποθέτηση των πινακίδων, σύμφωνα 
με τα προδιαγραφόμενα στην απόφαση αυτή. 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

Β. Οι πινακίδες, που συνιστούν ένα από τα κυριότερα αποδεικτικά στοιχεία της 
νομιμότητας κυκλοφορίας, θα χορηγούνται μαζί με την άδεια κυκλοφορίας κατά την 
απογραφή των μηχανημάτων. 

9. Τα μηχανήματα πσυ βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία θα Πρέπει, με ευθύνη των κατό¬ 
χων τους, να εφοδιαστούν ς προβλεπόμενες πινακίδες, σύμφωνα με τη διαδικασία 

που ορίζεται στις παρακάι . .σαφούς ?Β έως 32. 

10. Για τις πινακίδες θα Λλοντα» απα τους κατόχους των μηχανημάτων τα παρα¬ 

κάτω παράβολα: 

— Σε περίπτωση μανοαξονικών ελκυστήρων με η χωρίς ρυμουλκαύμενο όχημα δρχ. 300 
για μια πινακίδα. 

— Σε περίπτωση 6ιαξονικών ελκυστήρων και λοιπών μηχανημάτων δρχ. 600 δια δύο πινα¬ 
κίδες και δρχ. 900 όταν χορηγείται και τρίτη (ανταλλακτικη) πινακίδα για ρυμουλ— 

κοΰμενο όχημα. 

— ' »α τα μηχανήματα που ανήκουν σε Κρατικές Υπηρεσίες δεν απαιτείται η καταβολή 
-αραβόλου. 

ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

'ΐ. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ενός μηχανήματος σε πρόσωπο πθμ δια¬ 
μένει σε άλλο Νομό ή μ «-οίκησης του κατόχου ενός μηχανήματος σε άλλο Νομό, βυ χο¬ 
ρηγούνται νέες πινακίδες με νέο αριθμό και θα αν ικαθίσταται η άδεια κυκλοφορίας. 

Ε ίν η μεταβίβαση της κυριότητας του μηχανήματα - γίνεται σε πρόσωπο που διαμέν». ι 
υ-ον Γδΐυ Νομό, δεν 8α αλλάζουν οι πινακίδες τγ·ο· 

12. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, μιας ή περιοαοτέι :·ν από τις πινακίδες ενός 
μηχανήματος, θα χορηγούνται νέες πινακίδες με νέο αριθμό και θα αντικαθίσταται η 
άδεια κυκλοφορίας. 

13. Σε περίπτωση φθοράς η καταστροφής μιας ή περισσοτέρων από τις πινακίδες ενός 
μηχανήματος, αυτές θα επιοτρεφονται στην Υπηρεσία και θα αντικαθίστανται με ισά¬ 
ριθμες "ανταλλακτικές” πινακίδες στις οπαίες ο κάτοχος του μηχανήματος θα αναγρά¬ 
φει με ευθύνη του και με όμοια στοιχεία τον αριθμό της άδεις κυκλοφορίας του μηχα¬ 
νήματος . 

14. Η διαδικασία και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαισλογητικά για την αντικα¬ 
τάσταση των πινακίδων θα καθοριστούν με εγκύκλιο της αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας. 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

15. Σε περίπτωση όπου ένα μηχάνημα παύοει να κυκλοφορεί λόγω καταστροφής, διάλυ¬ 
σης ή εξαγωγής του στα εξωτερικό, ο κάτοχός του υποχρεούται να επιστρέφει στην Υπη¬ 
ρεσία τις πινακίδες μαζί με την άδεια κυκλοφορίας. Η Υπηρεσία θα δώσει βεβαίωση ότι 
το μηχάνημα διαγράψηκε οριστικά από τα μητρώα της. 

16. Σε περίπτωση όπου ένα μηχάνημα αλλάζει χρήση, δηλ. όταν πρόκειται να χρησι¬ 
μοποιηθεί σε άλλο τομέα εργασιών, π.χ. ως μηχάνημα £ργ·.>ν, ισχύουν ωσαύτως τα ορι¬ 
ζόμενα στην παραγρ.15 . 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

17. Οι πινακίδες που απαιτούνται για τα ήδη κυκλοφορούντο μηχανήματα, όπως και 
για κείνα που θα κυκλοφορήσουν κατ’εκτίμηση μέσα στην επόμενη 5ετία,θα κατασκευα¬ 
στούν με μέριμνα της Κεντρικής Υπηρεσίας και ύστερα από μειοδοτικό διαγωνισμό. Η 
αρμόδια Επιτροπή 8α παραλάβει τις* ινακ, ·^ ε ^απά το εργοστάσιο κατασκευής και θα τις 
παραδώσει στη Δ/νση Επιμελητείας Μηχανικού Εξοπλισμού (δ.Ε.Μ.Ε.) στη Νίκαια Πγ»- 
ραιώς, η οποία ορίζεται ως υπεύθυνη για τη φύλαξη και διακίνησή τους. 

16. Η διαδικασία διακίνησης των πινακίδων από τη Δ.Ε.Μ.Ε. στις Περιφ.Υπηρεσίει. 

9α καθοριστεί με εγκύκλιο της αρμόδιας Κεντρικής Υπηρεσίας. 


ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ?Ι3ΛΙΑ ΓΙ ΝΑΚΣΔΩΝ 

Η Δ.Ε.Μ.Ε. 9α τηρεί “Βιβλίο Διακίνησης Πινακίδων". 

20. κάθε Περίφερ.Μονάδα που ταξινομεί και υπογράφει μηχανήματα θα τηρεί "Βιβλίο 
-ίΐυχείριαης Αποθήκης Πινακίδων”, τα οποίο Οα ενημερώνεται στο τέλος κάθε μήνη μι» 
εμφινιζει την κίνηση και τα αποθέματα πινακίδων. 

I. Ια στοιχεία για την ενημέρωση του "Βιβλίου Διαχείρισης Αποθήκης Πινακίδων” 
Βα εξάγονται από τα εξής τηρούμενα επιμέρους βιβλία καθημερινής χρήσης: 

(ιι) Βιβλίο χορήγησης και επιστροφής πινακίδων μηχανημάτων Κρατικών Υπηρεσιών", 
ι,β) Βιβλίο χορήγησης και επιστροφής πινακίδων δασικών μηχανημάτων". 

(γ) "Βιβλίο χορήψησπς και επιστροφής πινακίδων μονοαξονικών ελκυστήρων". 

(δ) "Βιβλίο χορήγησης και επιστροφής πινακίδων δ«αξονικών ελκυστήρων". 

(ε) "Βιβλίο χορήγησης και επιστροφής πινακίδων λοιπών μηχανημάτων". 

22. Υποδείγματα των παραπάνω βιβλίων με οδηγίες ενημέρωσης και τήρησής τους, Οα 
σταλούν στις Περιφ. Υπηρεσίες από την αρμόδιο Κεντρική Υπηρεσία. 

23. Στο τέλος κάθε έτους 0α γίνεται επαναληπτική απογραφη των πινακίδων και 
υγκριση του αποτελέσματος της απαγραφής με τα στοιχεία του "Βιβλίου Διαχείρισης 

Αποθήκης Πινκίδων" για την ενεύρεσο τυχόν σφαλμάτων. Κάθε τέτοια τακτική απογραφή 
6α κλαίεται επίσημα με θεώρηση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. Τα συγκεντρωτικά 
αποτελέσματα των ετησίων αυτών υπογραφών, με μορφή συνοπτικής κατάστασης κίνησης 
των πινακίδων, θα αναφέρανται στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία μέχρι το τέλος Γενά¬ 
ρη κάθε έτους. 

ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

2Α. Οι πινακίδες που, γ,α οποιαδηποτε αιτία, πυραδίδοντυι ή επιστρέφονται στην 
Υπηρεσία θα αχρηστεύονται στ,ς αρχές κάθε έτους, με Φροντίδα και ευθύνη Επιτροπής 
που θα ορίζεται απέ τον Προϊατάμενο της Υπηρεσίας. Η αχρηοτευαη θα γίνεται με κά¬ 
θε μέσο που κρινεται κατάλληλα, άρτε να αποκλείεται το ενδεχόμενο επαναχρησιμο- 
ποιηυης των πινακίδων. Κατά την αχρηστέυσα θα συντάσσεται σχετικά πρωτόκολλο, ατο 
οποίο θα περιλαμβάνονται αναλυτικά οι αριθμοί τον αχρηστευομένων πινακίδων. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΜΕΙΘΝ ΚΥ ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Λ. Η χορήγηση των πινακίδων Βα συνδυαστεί με την αντικατάσταση των παλιών άδει¬ 
ων κυκλοφορίας των μηχανημάτων, όπως αρείζε.ι η 100490/28-2-65 Απόφασή μας. 

ΑΝ Α-Γ"- ,ΙΡΗΣ'-Ι ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΓΡ η Τ . ■ ΗΜ-ήΙΗί ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Α.Μ.Π.Χ, ) 

26. Η χορήγηση των πινακίδων Βα συνδυαστεί επίσης με την αναθεώρηση των άδειε.· 
κυκλοφορίας των Α.Μ.Π.Χ. που απογράφπκαν μέχρι 30-4-1983. Η αναθεώρηση Οα αφορά 
τον Ελεγχο διατήρησης των προϋποθέσεων κτήσης του μηχανήματος από το πρόσωπο υπέρ 
του οποίου εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας. 

27. Σε περίπτωση όπου Βα διαπιστωθεί μεταβολή των απαραιτήτων προϋποθέσεων κτή¬ 
σης του μηχανήματος, όπως ορίζονταν στις αποφάσεις που ίσχυαν την αντίστοιχη χρο- · 
νικά περίοδο, ή όπως ορίζονται σήμερα ειρόσον οι πραϋποθέοεις αυτές είναι ευνοϊκό¬ 
τερες, θα αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΟΝ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

28. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής ορίζονται αι Δ/ναεις 
ή τα Τμήματα Εγγείων Βελτιώσεων των Νομαρχιών. 

29. Ολα τα μηχανήματα που κυκλοφορούν σήμερα στη Χάρο υποχρερύνται μέσα σε 
χρονικό διάστημα τρ,ών (3) ετών από ι Π ν ημερομηνία, όπου θα τεθεί σε ισχύ η παρού- 

να ε ® οδ '°“τυύν με πινακίδες και νέου τύπου άδεια κυκλοφορίας. 

30. Μετά την παρέλευση των τρ,ών (3) ετών, τα μηχανήματα που δεν είναι εοο- 
ασμένπ με ινακίδες και νέου τύπου ',δεια κυκλοφορίας α θεωρούνται ότι κυκλοφο¬ 
ρούν παράνομα κα, ο, κάτοχοί τους Βα τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). 

31. Η χορήγηοη τον πινακίδων και των νέου τύπου αδειών κυκλοφορίας Βα γίνεται 
αταδιακά, με πρω.οβαυλία ίων Προιοταμένων των αρμοδίων Νομαρχιακών Μονάδων, σε ου- 
ναμτηοη με τον αριθμό των μηχανημάτων που κυκλοφορούν αε κάθε Νομό κα, το φόρτο 

ες εργασίες και υποχρεώσεις, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα ρτα αγροτικά 
μηχανήματα πολλαπλής χρήσης. 

32 Βασική μέριμνα των αρμοδίων Περιφ.Υπηρεσιών Βα είναι η έγκαιρη πληροφόρηση 
όλων των ενδιαφερομένων αγροτών, η οποία Ηα πρέπει να γίνετα, με κάθε πρόσφορο μί- 

όπως με δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και ανάρτηση αγγελιών στα Δημοτικά και 
Κοινοτικά Καταστήματα. 

33. Η υπόφυση αυτή να δημοσ,εαθεί ατ Π ν Εφημερίδα τ Π ς Κυβέρνπ'ί)ς*ία, να τεθεί 
σε ισχύ από 1 Ιουλίου 1987.- 

Αθήνα. 20 Φεδροιιαρίο!» 1986 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ 
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ϋήΓΑΓΙΗΜΛ Α 


Πίνακας των_Νομών 

<5του ατο^ρά^οντα ι _τά_α]τροτι.κά_μηχανήματα 


17. Ηρακλείου 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

18. θεσκρωτίας 

ΘΕΣΠ-ΤΙΑ 

19. Θεσσαλονίκης 

ΘΕΣ-ΝΙΚΗ 

20. Ιωαννίνων 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

21. Καβάλας 

ΚΑΒΑΛΑ 

22. Καρδίτσας 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

23. Καστοριάς 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

24. Κέρκυρας 

ΚΕΡΚΥΡΑ 

25. Κεφαλλονιάς 

ΚΕΦ-ΝΙΑ 

26. Κιλκίς 

ΚΙΛΚΙΣ 

27. Κοζάνης 

ΚΟΖΑΝΗ 

28. Κορινθίας 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ 

29. Κυκλάδων 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ 

30. Λακωνίας 

ΛΑΚΩΝΙΑ 

31. Λάρισας 

ΛΑΡΙΣΑ 

32. Λασιθίου 

ΛΑΣΙΘΙ 

33- Λέσβου 

ΛΕΣΒΟΣ 

3 1 ). Λευκάδας 

ΛΕΥΚΑΔΑ 

35. Μαγνησίας 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ 

36. Μεσσηνίας 

ΜΕΣΣΗΝΙΑ 

37. Ξάνθης 

.ΞΑΝΘΗ 

38. Πέλλας 

ΠΕΛΛΑ 

39. Πιερίας 

ΠΙΕΡΙΑ 

40. Πρέβεζας 

ΠΡΕΒΕΖΑ 

41. Ρεθύμνου 

ΡΕΘΥΜΝΟ 

42. Ροδάκης 

ΡΟΔΟΠΗ 

43. Σάμου 

ΣΑΜΟΣ 

44. Τρικάλων 

ΤΡΙΚΑΛΑ 

45. Σερρών 

ΣΕΡΡΕΣ 

46. Φθιώτιδας 

ΦΘΙΩΤΙΔΑ 

47. Φλώρινας 

ΦΛΩΡΙΝΑ 

48. Φωκίδας 

ΦΩΚΙΔΑ 

49-Χανιών 

ΧΑΝΙΑ 

50.Χαλκιδικής(Α Αγ.Όρους) 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

51 -Χίου 

ΧΙΟΣ 


!'Λ ί Α ϊ ΤΗΜΑ 1 


Ι^Ϊ?ΊίΕΣ_ΠΡ0ΛΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΠΙίίΑΚΙΑΩΝ^ΑΓΡ0ΤΙΚ2Ν_ΗΗΧΑΝΗΜΑΤ^ 

1. Γενική_περιγραφή 

Οι πινακίδες είναι κατασκευασμένες αχό φύλλο αλουμίνιου διαστάσεων 
26,80 X 12,5 εκ. μέ αντανακλαστική (αργυρόλευκου χρώματος) τή μια 
επιφάνεια και ανάγλυφες (μαύρου χρώματος) ενδείξεις (γράμματα.αριθ¬ 
μοί σφραγίδα, νευρώσεις)* 

Φέρουν περιμετρική νεύρωση πάχους 4 χλστ. μέ εξωτερικό περιθώριο 
πάχους 4 χλστ. Τό εσωτερικό μέρος διαιρείται μέ κατακόρυφη νεύρωση 
πάχους 3 χλστ. σέ δύο τμήματα : τ<5 αριστερό πλάτους 5,2 εκ.καί τό 
δεξιό πλάτους 19,7 εκ. 

Σχό αριστερό τμήμα των πινακίδων υπάρχουν ανάγλυφα καί σέ τρεις σει¬ 
ρές η σφραγίδα τού Κράτους καί τά γράμματα Α καί Μ. Η σφραγίδα έχει 
διάμετρο 3.0 εκ. καί φέρει περίφερειακά τήν ένδειξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ¬ 
ΚΡΑΤΙΑ Υ.Γ. καί εσωτερικά τό εθνόσημο. Τά γράμματα Ακαί Μ έχουν ύ¬ 
φος 2,8 εκ., πλάτος 4,0 εκ., πάχος 0,7 εκ. καί απόσταση μεταξύ τους 
0,5 εκ. Η κατακόρυφη απόσταση τής σφραγίδας από τήν άνω νεύρωση, 
καθώς καί από τό γράμμα Α, είναι 0,6 εκ., ενώ η κατακόρυφη απόσταση 
τού γράμματος Μ από τήν κάτω νεύρωση είναι 0,6 εκ. 

Στό δεξιό τμήμα των πινακίδων υπάρχουν σέ δύο σειρές η ανάγλυφη ονο¬ 
μασία τού Νομού όπου έχει απογραφεί τό μηχάνημα καί ο αριθμός κυκλο¬ 
φορίας του. Τά γράμματα τού Νομού είναι κεφαλαία καί έχουν ύψος 2,7 
εκ., πλάτος 2,0 εκ., πάχος 0,4 εκ. καί μεταξύ τους απόσταση 0,4 εκ. 
Τά ψηφία τού αριθμού κυκλοφορίας έχουν ύψος 6,0 εκ.,πλάτος 3,0 εκ., 
πάχος 0,8 εκ.καί μεταξύ τους απόσταση 0,6 εκ. Η κατακόρυφη απόσταση 
μεταξύ των δύο ενδείξεων (Νομού καί αριθμού κυκλοφορίας) είναι 1,0 
εκ-, ενώ Π κατακόρυφη απόσταση μεταξύ ενδείξεων καί άνω καί κάτω νεύ¬ 
ρωσης είναι 0,6 εκ. 

Όλες οι παραπάνω διαστάσεις μπορούν νά έχουν ανοχή ±1 χλστ. 
Επισυνάπτεται σχέδιο(υπόδειγμα) πινακίδας. 


Νομοί 

Αιτωλοακαρνανίας 

2. Αργολίδας 

3. Αρκαδίας 

4. Άρτας 

5. - Αττικής Α Πειραιά 

6. Αχαίας 

7. Βοιωτίας 

8. Γρεβενών 

9. Δράμας 

10. Δωδεκανήσου 

11. Έβρου 

12. Εύβοιας 

13. Ευρυτανίας 

14. Ζακύνθου 

15. Ηλείας 

16. Ημαθίας 


Έν6ει§η_Πινακίδας 


ΛΙΤ-ΝΙΛ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

ΑΡΚΑΔΙΑ 

ΑΡΤΑ 

ΑΤΤΙΚΗ 

ΑΧΑΙΑ 

ΒΟΙΩΤΙΑ 

ΓΡΕΒΕΝΑ 

ΔΡΑΚΑ 

ΔΩΔΕΚ-ΣΑ 

ΕΒΡΟΣ 

ΕΥΒΟΙΑ 

ΕΥΡ-ΝΙΑ 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 

ΗΛΕΙΑ 

ΗΜΑΘΙΑ 


?. ΑνιοΧλο«τΐΗί$_ϊΐναΗί6ες 

διαφέρουν α«έ τίς παραπάνω πινακίδες μύνο ως πρές τ<5 έτι 6έν φέρουν 
αριθμέ κυκλοφορίας, .τέν.τ,τοίο θά αναγράφει μέ μαύρο χρώμα ο κύριος 
τού μηχανήματος. 

3. Πινακ ιΌες^μη£ανημάτων_Κρατικών_Υπηρεσιών 

Διαφέρουν ως πρός τό ότι αντί τής ονομασίας τού Νομού τίθεται στό 
κέντρο τού αντίστοιχου τμήματος η ένδειξη Κ Υ, μέ διαστάσεις γραμ¬ 
μάτων τίς ίδιες καί απόσταση μεταξύ των Κ καί Υ 2,0 εκ. 

4. Υλικό^κατασκευής 

Τό φύλλο αλουμινίου είναι πάχους 1 χλστ., περιεκτικότητας τουλάχι¬ 
στο 96% σέ «ργίλλιο, ποιότητας καί αντοχής καταλλήλων για τον προο- 
ριομέ ιούς. Στιϊ μια πλευρά τού ψύλλου προοφύεται τέ ανακλαοτικέ υ- 
λ ικό. 

5. Ανίανακλαστικό_επιπεδο_(φόντο)__πινακί6ων 

Τέ ανακλαστικέ υλικέ «ά ουνίοτατοι α.έ μικροοκο.ικούς ρφαιρικούς 
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κόκκους ενσωματωμένους μέσα σέ πλαστικό φύλλο, τ<5 οποίο θά εφαρμό¬ 
ζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά δίνει συνεχή αντανακλαστική επιφά¬ 
νεια καί νά προσφύεται τέλεια πάνω στόν φορέα, σύμφωνα μέ όλες τίς 
απαιτήσεις τής τεχνολογίας. 

Η γραμμή κοπής περιγράμματος θά προστατεύεται από κατάλληλο διαφα¬ 
νές βερνίκι ή στεγανοποιητικά άκρα. 

Η αντανακλαστική επιφάνεια θά είναι τελείως επίπεδη, ώστε νά περιο¬ 
ρίζεται στό ελάχιστο η συσσώρευση σκόνης καί ακαθαρσιών. 

Τ<5 ανακλαστικό υλικό θά είναι αρκετά ελαστικό, ώστε νά μή κάνει 
ρωγμές στή φάση τής διαμόρφωσης τών αναγλύφων ενδείξεων. 

6. Ανάγλυ5ες_ενδείζεΐ£ 

Η φύση τών ενδείξεων καί ο τρόπος προσαρμογής τους, εφόσον υπάρχει 
τέτοιος, πρέπει νά τά καθιστά αμετακίνητα καί ανθεκτικά σέ φθορά. 

£ι * 

Τό ανάγλυφο τους (ύψος έξαρσης από τό επίπεδο τής πινακίδας)^ 
είναι μεγαλύτερο 

πρός αποφυγή συσσώρευσης σκόνης καί προβολής υπερβολικών φωτοσκιά¬ 
σεων, πού θά δυσχεραίνουν τήν ανάγνωση. Τά άκρα τών ενδείξεων θά 
είναι έκτυπα υπό γωνία 45°, ώστε νά μή υφίσταται ζημιά τό ανα¬ 
κλαστικό υλικό κατά τό.*ρεσσάρισμα. 

7. Χρωματισμός 

Η αντανακλαστική επιφάνια θά είναι αργυρόλευκου χρώματος καί οι 
ενδείξεις (γράμματα, αριθμοί, σφραγίδα, νευρώσεις) μαύρου χρώματος. 

Όταν τό χρώμα τής αντανακλαστικής επιφάνειας μετράται μέ τήν βοή¬ 
θεια φασματοφωτομέτρου διά φωτισμού τής επιφάνειας μέ πρότυπο φωτι¬ 
στικό 0 τής Ο.Ϊ.Ε. (ΟΟΜΙΤΕ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ ΘΕ Ε'ΕΟΕΑΙΒΑΟΕ) καί υπό 
γωνία 45° σέ σχέση μέ τήν κάθετο, οι χρωματικές τιμές, όταν η μέτρη¬ 
ση γίνεται υπό 0° , πρέπει νά είναι μέσα στις περιοχές επί τού τρι¬ 
γώνου Ο.Ϊ.Ε. πού περικλείονται από τά όρια πού δίδονται στόν πίνακα 

I. 

ΠΙΝΑΚΑΣ I 

Όρια - ανακλαστικότητας 

Χρώμα 1234 Υ 

Λευκό 

X 0,315 0,360 0,338 0,295 34 λεπτά 

Ψ 0,305 0,360 0,377 0,323 

Πρότυπο αναφοράς'γιά τήν διαβάθμιση τού φασματοφωτομέτρου θά είναι 
τό θειίκό βάριο. 

0 ελάχιστος συντελεστής φωτιστικής έντασης 0.1.1·. (ΟΟΕΡΙΟΙΕΝΤ 0“ 
ΙΝΤΕΝ5ΪΤΕ ΕϋΜΙΝΕϋ5Ε) τής αντανακλαστικής επίπεδη επιφάνειας (φόντο) 
όταν αυτή φωτίζεται διά προτύπου φωτιστικού Α τής Ο.Ι.Ε. (θερμοκρα¬ 
σία χρώματος 2854° ΚΕ^πρέπει νά είναι όπως καθορίζεται στόν πίνακα 

II. 

Η αντίδραση τού φωτοηλεκτρικού δείκτη πρέπει νά διορθώνεται στήν 
ευαισθησία τού χρώματος τού μέσου ανθρώπινου οφθαλμού στό φώς τή<· 
ημέρας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ II 

ρ 

Ελάχιστες τιμές Ο.Ι.Ε. (σέ 0ΑΝΘΕΙ.Α5) ανά Ε11Χ ανά μ 


Χρώμα 

Γωνία παρατήρησης 
(Γωνία εκτμυ»ής'/\Ί')** 

Γωνία φωτισμού 
(Γωνία πρόσπτωσης)(2) 



5° 30° 80° 

Λευκό 

0,33° 

35 15 7 


Ο 

ο 

οα 

ΙΑ> 

ο 

00 


Οι τιμές Ο.Ϊ.Ε. μετρούμενες υπό 0,33° εκτροπή καί 5° πρόσπτωση δέν 
θά είναι ανώτερες τών 70 0ΑΝ0ΕΕΑ5 ανά ΙΛΪΧ ανά μ 2 . 


(1) Γωνία εκτροπής είναι η γωνία πού περιέχεται μεταξύ τής γραμ 
μής πού σχηματίζεται από ακτίνα φωτός όταν προσπίπτει πάνω 
στήν επιφάνεια καί τή γραμμή ανάκλασης τού φωτός. 

(2) Γωνία πρόσπτωσης είναι η γωνία πού περιέχεται μεταξύ τής φω 
τεινής ακτίνας πού προσπίπτει σέ σημείο τής επιφάνειας καί 
τής καθέτου πάνω στήν επιφάνεια στό σημείο αυτό» 

8. Αντοχή_σέ_κρούση 

Όταν χαλύβδινη σφαίρα διαμέτρου 25 χλστ. πέφτει από ύψος 2 μ.πάνω 
σέ αντανακλαστική επιφάνεια δοκιμίου μέ θερμοκρασία περιβάλλοντος 
20° Κ, τό αντανακλαστικό υλικό γύρω από τό σημείο κρούσης δέν πρέ¬ 
πει νά παρουσιάζει εμφανείς ρωγμές ή σημεία αποκόλλησης. 

9. Αντοχή^σέ^καμ^Π 

Δοκίμιο έτοιμης πινακίδας κάμπτεται μέ τήν αντανακλαστική επιφάνεια 
πρός τά πάνω, γύρω από άξονα διαμέτρου 50 χλστ. καί μέχρι γωνίας 90° 

Στή συνέχεια επαναφέρεται σέ επίπεδο κατάσταση καί μετρώνται οι τι- 
μές Ο.Ι.Ε. Οι ενδείξεις πρέπει νά μήν αποκολλώνται, νά μήν εμφανί¬ 


ζονται ρωγμές ή άλλες ζημιές στήν αντανακλαστική επιφάνεια και οι 
τιμές Ο.3.Ε. νά μήν είναι μικρότερες απ'αυτές πού δίνονται στόν πί¬ 
νακα II. 

10.Αντοχή συγκόλλησης 

Η συγκόλληση τού ανακλαστικού υλικού πάνω στό φορέα θά είναι τέ- 
ιοια ώστε τό υλικό αυτό νά παρουσιάζει υψηλή αντοχή οέ αποκόλλησή, 
Γκ*»ορές καί Ρι'φτιομα κατά τούς συνήθεις καί κανονική* >πμ ν *ύ· . 

Πρί*ει ετίσης νά έχει υψηλή αντοχή οέ ατίξεση μέ στίτουλα οέ θερμο- 
χραοία 20° Κ καί ετίσης νά αντέχει οέ 8ωρη εμβίττιση μέθα οέ νερδ 
θερμοκραοίας 25°Κ, χωρίς εμφανή μείωση τής εροσκέλληοής του. Η κόλ¬ 
λα τρέεει νά μήν αφήνει στίγματα τάνω οτί -ανακλαστική υλικδ. 

11 -ίϊϊ2Χί_°£-!ί“ΐεΐϊ££-Ξ“!!£ί5ε$ 

Τί υλικδ τής αντανακλαστικής ε,ιφάνειας τρέχει νά ταρουσιάζει υψη¬ 
λή αντοχή σέ καιρικές συνθήκες καί μετά ατί 2ετή έκθεση στ6 ήταιθρο 
υχί κλίση Ί5° τρός Νήτο,δέν τρέχει νά δείχνει αξιόλογο ατοχρωματι- 
ομί, αντιληττί μέ γυμνή μάτι ατό ατήσταοη 7,5 μ. 

Τή ανακλαστική υλική τρέτει νά μή ταρουσιάζει εμφανείς ρωγμές, 
σημεία ατοψλοίωσης, διάβρωσης ή εξελκώσεων, υχερβολική συστολή ή 
επιμήκυνση. 

Πρέπει νά διατηρεί τουλάχιστον τό 80% τών τιμών ανάκλασης πού καθο¬ 
ρίζονται στόν πίνακα II καί νά μή μπορεί νά αφαιρεθεί από τόν φορέα 
χωρίς καταστροφή του. 

Όταν υποβάλλονται δοκίμια σέ τεχνητές συνθήκες πρέπει νά υφίσταται 
γνωστή σχέση μεταξύ τής δοκιμασίας μέ τεχνητές συνθήκες καί τής μέ 
φυσικές συνθήκες, όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω πρός ακριβή αναπαρά¬ 
σταση τής 2ετούς έκθεσης στό ύπαιθρο. 

12.Απόδοση_στή_§ροχή 

Μιά αντανακλαστική πινακίδα (ή τμήμα της) βυθίζεται σέ νερό καί στή 
συνέχεια τοποθετείται σέ όρθια θέση καί σέ 15 εκ. χαμηλότερα από τίς 
οπές καταιονιστήρα νερού καί 10 εκ. πρός τά μπρός. Οι τιμές λαμπρό¬ 
τητας τού ανακλαστικού υλικού πού έχει διαβραχεί από τήν βροχή 
θά πρέπει νά μή παρουσιάζουν μείωση μεγαλύτερη από 9% τών τιμών τού 
πίνακα II. 

1 3.Αντοχή_σέ_καθαρισ^ό 

Η αντανακλαστική πινακίδα ψεκάζεται μέ νερό πού έχει αναμιχθεί μέ 
χώμα καί λάσπη πού έχουν ληφθεί από τό κάτω μέρος οχημάτων καί αφή¬ 
νεται νά στεγνώσει τελείως. Τό υδατικό αιώρημα τού χώματος θά ετοι¬ 
μαστεί* μέ απόξεση σκόνης ,ελαίου κ.λπ. από τό κάτω μέρος τών φτερών 

;ιλι τ · *■· π; -φιΛ * *τέ;.·. ν οχημάτων, ανάμιξη με νερό υ-.ό *.ο'· ί ί 1 *ι*ό 
χώμα 1,65 λίτρα νερό, στράγγιση μέσω υφασμάτινου φίλτρου (του¬ 

λουπάνι) και άμεσο ψεκασμό του δοκιμίου. Αφού η πινακίδα στεγνώσει 
τελείως πλένεται καλά με μίγμα νερού και ήπιου απορρυπαντικού, ξε- 
πλένεται με νερό και σφουγγίζεται τελείως προς εξέταση. 

Η πινακίδα πρέπει να καθαρίζεται εύκολα και να μην παρουσιάζει αι¬ 
σθητή διαφορά όταν συγχρίνεται με καινούργια και καθαρή πινακίδα. 

14. Αντοχή^σε^διάλυτες 

Μετά από 10 λεπτά εμβάπτιση της πινακίδας αε μεθυλική αλκοόλη, κηρο¬ 
ζίνη ή τερεβυνθέλαιο, ή μετά από 1 λεπτό εμβάπτιση σε τολουόλη, ξυ- 
λόλη ή βενζίνη το ανακλαστικό υλικό θα πρέπει να μη δείχνει αισθητά 
σημεία διάλυσης, ρυτίδωσης ή εξέλκωσης. 

15. Επαναφορά 

Η επιφάνεια της αντανακλαστικός πινακίδας πρέπει να είναι τέτοια 
ώστε να μπορεί ευχερώς και ταχέως να επαναφερθεί και στιλβωθεί με 
καθαρισμό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαατού. 

16 · ΠΕ2Ηΐί®Ε£5ζ-Ι§λεγχος_Ηαι „Πα£αλαβή_πινακίδων 

Η προσψερόμενη τιμή κατά πινακίδα θα αφορά πινακίδες έτοιμες για 
χρησιμοποίηση, παραδοτέες ανά 100.000 τεμάχια στις εγκαταστάσεις 
της Δ.Ε.Μ.Ε. (Νίκαια Πειραιά) περιτυλιγμένες με λεπτό χαρτί ανά 
ζεύγη ή κατά τεμάχιο, ανάλογα με την περίπτωση, και συσκευασμένες 
ανά 25 ζεύγη ή 50 τεμάχια με συνεχόμενους αριθμούς μέσα σε χαρτοκι¬ 
βώτια, επί των οποίων θα υπάρχει ετικέτχα με την κατηγορία (Κοινές, 
ανταλλακτικές και Κ.ϊ.) το νομό όπου θα χρησιμοποιηθούν και τους 
αριθμούς κυκλοφορίας των περιεχομένων πινακίδων. 

Κατά την παραλαβή κάθε παρτίδας πινακίδων από την αρμόδια Επιτροπή 
θα λαμβάνεται δείγμα αποτελούμενο από 8 ζεύγη ή 16 τεμάχια κάθε 
κατηγορίας τα οποία θα στέλνονται με έξοδα του προμηθευτή σε ανα¬ 
γνωρισμένο Εργαστήριο ή Ινστιτούτο Ελέγχου του Εσωτερικού ή Εξωτε¬ 
ρικού για να δοκιμαστούν, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρον- 
ται στις προδιαγραφές αυτές. Μετά τη δοκιμασία και εφόσον διαπιστω¬ 
θεί με επίσημο πιστοποιητικό ποιότητας ότι είναι σύμφωνες με τις 
τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής τους, θα γίνεται η οριστική παρα¬ 
λαβή των πινακίδων κατά κατηγορία και η πληρωμή του προμηθευτή. 
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